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  فتاوى الصلاة

  صحة الصلاة في رحبة المسجد الحرام مع البعد الكبير عن الإمام/السبت(31-12-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل صليت في رحبة من رحبات المسجد الحرام  كنت قادرا على الاقتداء بالامام اسمع صوته واتمكن من متابعتي لكنني لا اراه ولا ارى من يراه. لكنني داسني محيط المسجد
  -
    
      00:00:00
    
  



  في رحبة من رحباته يفصلنا عن الامام مسافة لا تقل عن خمسمائة متر هل هذه الصورة مقبولة؟ هل الصلاة معها صحيحة؟ الصلاة يا رعاك الله صحيحة. لا تضر هذه الفواصل ما دمت داخل
  -
    
      00:00:24
    
  



  مسجد نفسي وما دمت متمكنا من الاهتداء بالايمان برؤيته او بسماع صوته لعلك في المستقبل تجتهد في ان تحاول الاقتراب من الامام ما استطعت. لقد افتى مشايخ بلاد الحرمين بجواز الاقتداء بائمة الحرم
  -
    
      00:00:41
    
  



  من مساجد الفنادق او او من مصليات الفنادق المطلة على الحرم من اعتمر او حي جميع الفنادق المطلة بالحرم فيها مصلى في احد ادوار الفندق يصلى الناس فيه مقتدين بائمة الحرم المسافة ليست بسيطة بينهم وبين
  -
    
      00:01:03
    
  



  يعني الامام مسافة كبيرة لكن هذا الفاصل لا يضر ما داموا متمكنين من متابعة الامام وما داموا مقتدين به اما بسماع صوته او او برؤيته فلا تضر مثل هذه الفواصل في صحة الصلاة
  -
    
      00:01:24
    
  



  بارك الله فيك
  -
    
      00:01:44
    
  



